
GRUNDIG - Mod. Record Boy 206 a e Transistor 300 - Onde medie da 510 a 1620 kc/t». Moduluzione di frequenza da 87 a 108 me- 
gacicli. Media frequenza AM a 460 kc/a. Media Frequenza FM a 10,7 niegacicli. Potenza d'uscita 1 wait. (V. retro circuiti starnpati). 















